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AVERTIS&EMEBIS .- 

midio u : de nombreux foyers de mildiou, très virulents, existent 
certains secteurs, leur extension risque d'être rapide par suite des orageiS 
locaux ^periTianents depuis quelques jours. Ses attaques sur grappes sont d^jà 
signalées . 


Il importe d'assurer une protection continue en renouvelant le t-’-aî be- 
rnent préconisé le 2 juillet. 

Ce ^traitement visera plus spécialement les grappes, dont la ncuaison 
est assurée et le développement très rapide. 

Oïdium ; ajouter xm produit actif contre ce champignon à la bouillie 
anti-mildiou. 


INPOR^JATION .- 

Bc^tryitis : la pourriture grise est susceptible de se développer à par- 
tir de dchris de feuilles résultant des rognages. Il semble très indiqué 
d'effectuer xm premier traiteo'^ent dès le 11 juillet. 

Tpgrelures d u j^oramier et du poirier : Intervenir en fonction de l'é-^ at 
sanitaire du verger et de l'importance des pluies. 

, ^ Q - q . ^P , pcÇ Lmg„les_^ mmes. et des poires : La sortie des papillons de la 
^^. neration hivernante est pratiquement terminée. Do grosses éclosions de non- 
ces ont eu lieu la première semaine de juillet. D'autres éclosions de moindre 
iKport:anae sont prevues jusqu'au 20 juillet ; la protection -des arbres 
otre rcalisee jusqu'à cette date. 

ITTEO.Ri'iATIONS .- 

■ P.G . pisiGr_s acides ; dès la fin de la. récolte corp-c-r' o+ bi â- 
1er toutes les brindilj.es malades. Cette pratique est i mpénHL Ivc , 

sur cerisie rs acides : Après la récolte un traî i c 1 1 »i i ■ 't 

conseille contre eu champignon, afin d'éviter une chute trop rapicb in 

. uillago pouvant être contaminé à cet.te saison. 
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